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Ukwa 


L'ukwa est une langue nigéro-congolaise du groupe ibibio- 
efik parlée au Nigeria dans l'Ét at de Cross River . C'est une 
langue en danger parlée par seulement une centaine de 
personnes en 2004 . 

Référence 

1. Ethnologue [ukq]. 

Lien externe 


■ (en) Fiche langue de l'ukwa (http://www.ethnolog 
ue.com/language/ukg)[ukg]dans la base de 
données linguistique Ethnologue. 


Ce document provient de « https://fr.wikipedia.Org/w/index. php?title=Ukwa&oldid=155548034 ». 


Ukwa 

Pays Nigéria 

Région État de Cross River 

Nombre 

de 100 (2004) 1 

locuteurs 

Typolo gie SVO 

Classification par famille 

- langues nigéro-congolaises 
- langues atlantico-congolaises 

- langues voltaïco-congolaises 
(hypothétique) 

- langues bénoué-congolaises 
- langues cross river 
- ibibio-efik 

- ukwa 

Codes de langue 

ISO 639-3 ukg (http://www-01.sil.org/is 
o639-3/documentation.asp?id=u 

kg) 

IETF ukg 
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